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einen Yerschiebungsstrom erzeugen konnen. Der Aether aber, der den
anderen Teil des Erregungsflusses tragt, steuert nichts zu dem Yerschie-
bungsstrom bei. Man kann sich das durch die Yorstellung erklaren,
dafi der Aether bei dem obigen Versuche nicht Ton der Materie mit-
ffenommen wird. Dies fuhrt zu dem Schlusse, der auch durch andere

&

Erfahrungen bestatigt wird, dafi bei der Bewegung der Materie der Aether
in Ruhe bleibt und die Materie durch den ruhenden Aether hindurch
bewegt wird.

Die beschriebenen Versuche ergeben also die magnetische Wirkung
nur fur die Verschiebungsstrome in der ponderablen Materie. Die Yer-
schiebungsstrome im Aether lassen sich auf diesem Wege nicht nach-
weisen, weil der Aether sich iiberhaupt nicht in Bewegung setzen 1'afit.
Der Maxwellsche Gedanke der Yerschiebungsstrome bleibt daher fur
den Aether vorlaufig eine geniale Hypothese, deren Berechtigung nur
durch die Richtigkeit der aus ihr abgeleiteten Schlusse zu erbringen ist.

Es  ist iibrigens von Interesse,  zu bemerken,   dafi  auch der Ver-
schiebungsstrom   in   dem   oben  beschriebenen Yersuche  ein Teil  eines
geschlossenen Stromverlaufes ist.    Durch  das elektrische Feld zwischen
den Halbringkondensatoren wird namlich die Oberflache der Hartgummi-
scheibe mit scheinbaren Ladungen bedeckt.    Diese werden bei der Um-
drehung der Scheibe mitgefiihrt bis zum Ende des Halbringes; sie bilden
einen   Konvektionsstrom.    Im   Zwischenraum   zwischen   den  zwei
Halbringen   treten   diese Ladungen   als Yerschiebungsstrom   durch   die
Platte hindurch auf die andere Seite der Platte number.  Die unter den
Halbringen verlaufenden Konvektionsstrome und die in  den Zwischen-
raumen   senkrecht   durch   die  Platte   hindurchgehenden Yerschiebungs-
strome bilden zusammen ein geschlossenes Stromsystern.  Dafi auch der-
artige Konvektionsstrome magnetische Wirkungen ausiiben, ist ebenfaUs
zuerst vonRontgen nachgewiesenx) und von Eichenwald2) bestatigt
worden.    Zum Unterschied von den   durch die Bewegung  wahrer La-
dungen   erzeugten  ,,Konvektionsstromena  im  eigentlichen Sinne,  deren
magnetische Wirkung Rowland zuerst beobachtet hat (siehe KapitelYI,
S. 363), pflegt man die durch Bewegung scheinbarer, auf Isolatoren m-
fluenzierter Ladungen erzeugten Konvektionsstrome heute als Rontgen-
strom e zu bezeichnen.  Bei dem oben beschriebenen Yersuche erganzen
sich also Yerschiebungsstrome und Rontgenstrome zu einem geschlossenen
Strom.    Auf das Magnetometer aber wurden die Rontgenstrome bei der
obigen Anordnung nicht wirken, weil die Magnetnadel in .der Ruhelage
senkrecht zur Flache der rotierenden Scheibe, also zu der Richtung der
Rontgenstrome steht.                                                                 ,
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